MANUAL TÉCNICO 


ЕАМЕМ” 


SÃO PAULO - BRASIL 


INCUBADORA DE TRANSPORTE 
IT158-TS 


q AV. GAL. ATALIBA LEONEL, 1790 - CEP: 02033-020 
С TELEFONE: 6972-5700 - FAX: 6976-2493 
№ SÃO PAULO - BRASIL 


INMETRO ОСР-0004 FANEM EUROPE L.R. 0434 
HELIANTHUS MEDICAL S.L. 
Norma Técnica - NBR IEC 60601.1 C-FISICAS 67 - POL.IND. URTINSA II 
NER EG 606012 20 28923- АГСОВСОМ - MADRID - ESPANHA Revisåo: 03/04 


NBR IEC GOOD е РНОМЕ - 34-91-611-1912 Ediçáo: 03/04 


Ref.: 158.700.550 





w 
2 
° 
° 
~ 
= 
о 
о 
о 
ما‎ 
- 
z 
р 








С ас | 
— 4 [14580600 —|CONJ.DOGARRINHOIT158(OPGIONA) | 1 | 
— 2 158095600 ОМ. РАМЕ-ОЁСОМТВОЁ — J + | 
s | 158058600 |CONJUNTODABASEINFERIOR — — '| 
4 | 188 051 700/800 [CONJ MÓDULO DA FONTE  — 


БЕК ШЕН 
— اند‎ 

— | 

Г--092064600  САВО ОЕАШМЕМТАСАО | 
с К == 

Г" | 

— ЧЕН 


DENOMINAÇÃO 











1 
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в 

в | 158057600 |CONJ.BASESUPERIOR | 

ə | 158050600 |CONJ.CUPULACOMPLETA | 1 
CONJ. RESISTÉNCIA DE AQUECIMENTO ٠١ 37 | 
m | 158053900 ۱09000096006۷٧۸ تت‎ | 1 | 
Г 12 | 158063600 | |CABO DE ALIMENTAÇÃO 12 V EXTERNO | 1 | 
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CONJUNTO DA BASE INFERIOR 


IT 158 | APARELHO:I 


MOD. 





DETALHE A 





























[ mem | CóDGo | DENOMINAGÅO | | | | | | | ODE | 
т | 158191300 [BASE INFERIOR 
ARRUELA LISA 1/2" x 5,6 x 1 mm 6 | 
[3 | 000129000 [ANELORING 12222 
| 4 | 158109301 [|ETIQUETA PORT. ENTRADA DE O 2 
| 5 | 115105300 |BICO DE MANGUEIRA BOMBA DE DEMANDA 
| 6 | 000929001 | |ARRUELALISA 16X 10X 1.5 mm =a 
TAMPA DA CAIXA DAS BATERIAS 1 | 
| 8 | 000017015 | |PARAFUSO INOX CRF 5/32" x 3/8" | 4 | 
Се | 000659010 |ARRUELALISAINOX43x12x1mm (| 4 | 
| 10 | 158100020 |MOLADOTUBODEENTRADADEAR | 1 | 
| +41 | 000417100 [MANGUEIRA DE SILICONE 18.5X12 | 025Ме. 

12 MANGUEIRA DE SILICONE 12 X 6 | 0.36Mts | 
ABRAÇADEIRA P/MANGUEIRA 13-19 mm | 1 | 
| 14 | 000324050 _|ABRAGADEIRA P/MANGUEIRA 9-13 mm FEIE 
| 15 | 158077600 | |CONJ. CAIXA C/ TAMPA DO FILTRO DE AR 
| 16 | 000031015 _ [PARAFUSO CRF 3/16" X 7/8" 
a7 | 000038015 |PARAFUSO CRF 1/4" X 1" اګ قا‎ 
| 18 | 158149301 JAPOIO DO FECHO 
| 19 | 158101 320 |FECHO DA BASE IT 158 4 | 
| 20 | 000046015 [PARAFUSO INOX CXF 1/8" X 3/8" | 8 | 
ETIQ. PORT INSTRUÇÃO DA ALÇA | ж | 
| 22 | 000296015 |PARAFUSO CLPH 5/32" X 3/8" = وه‎ 
[23 | 158137301 _|PROTEÇAO DO ANEL O' RING لس نف‎ 
CONJUNTO DA LUMINÁRIA EE 
| 25 | 000605 | |PARAFUSO DE INOX CXF 1/4" X 1/2" Тг к | 
77726: | 000088015 |РАВАҒИЗО1МОЖСХҒ 1⁄4" X 1" Ce 
PARACHOQUE MONTADO P/ IT 158 HEIE 
| 28 | 158121321 |ETIQ.DOPARACHOQUE | 2 | 
| 29 | 158139301 [|GANCHODAHASTEDOSORO | 2 | 
| 30 | 000939001 |ARRUELA PRESSÄOAGO125x64x15mm | 22 | 
| 32 | 158125301 |COBERTURA DO CARREGADOR DE BATERIA | 1 I, 
| 33 | 000036015 |PARAFUSOINOXGRF1/4"X58" | 16 | 
77347 | 086180320 |ARRUELADENYLON1"X412 X132 | 6| 
[36 | 158056600 [SUPORTEP/CILINDRO DIRETO 114 | 
PORCA PARLOCK 1/4" X 7/16" X 6,2 mm HE IA 
| зз | 000913002 | |ARRUELA LISA FERRO 1/4" x 14,5 x 1,2 mm 
| 39 | 158105300 |APOIO DO SUPORTE DA BASE 
Со | 158055600  |SUPORTEPICILINDROESO. 14 | 
Г м | 058116500 [CILINDRO DE OXIGÊNIO (OPICIONAD | 2. 
|42 | 000601020 |VALV.REG.CIFLUXPICIL. OXIG(OPCIONAL) | 1 | 
зз | 168109300 |REFORGODOPARACHOGUE — [4 | 
[44 | 158122301 _|BASE DO TRILHO о 
PORCA LATÃO CALOTA 3/16" X 5/16" X 10mm 2 | 
77746 | 158054600 —|SUPORTE DA HASTE 
PARAFUSO INOX CXF 3/16" X 5/8" ٠۶ 2.1 

са ALEXANI DRE oath 17.06.03 | 17.06.03 | INÍCIO | 17.06.03 |VERSÄO| V-0 | 
E AA 4] revisao |١|٢ ٥# 
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CONJUNTO DA BASE INFERIOR Г: О اج‎ 

el el ëO 


№ 158058 600 ТЕ 


ITEM 
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058 061 600 


000 907 001 ARRUELA LISA INOX 10 x 5.3 x 1 mm 
000 027 015 PARAFUSO INOX CRF 3/16" X 3/8 " 
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CONJUNTO DA BASE INFERIOR 
MOD. 17158 
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FANEM = “Z spt] t 
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ITEM CÓDIGO DENOMINAÇÁO 
158 213 321 |ETIQ. PORT. PAINEL FRONTAL C/ SENSOR DE PELE 
000 044 015 |PARAFUSO CXF INOX 1/8" X 1/4" 
[з | 000110015 [PARAFUSO INOX CPPH M3 X 6 mm 
Р 
P 







Do | 
له‎ 
з 
— + | 158171301 [PAINEL DE CONTROLE SENSORIPELE | | 
5 | 058171300 | ЕВРАСАООВ ОЕАТАО 3Л6"х14тт Га 
[в | 1580502900 [CITECLADO IT 158 TSCISENSORDEPELE — | 1. | 
в [воо А — (4 | 
o | 000005015  [FPARAFUSOINOXCRF ех |а 
Пи | 00028023 |ЕТА БЕ РММАВЕМА | онь | 
7-15 | 000918025  БЕСЕРТАОЛО 
лє | 009705 [РОТА ВЕСЕРТАСО В | 
[20 | 00745150 [TERMINAL L 
[2 [Г 990548015 ل‎ 6۸6۸ 88۹1٩ [4 | 
22 | 000027 015 —|PARAFUSO INOXGRF 3-16" 
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тітофИ ej ode | 
CONJ. PAINEL DE CONTROLE ا‎ 

= | 


MOD. _ IT 158 № 158 095 600 










CÓDIGO DENOMINAÇÃO | аре. | 
Г 1 | 000031015 |PARAFUSO CRF 3/16" X 7/8" EE TRE 


1 
| 2 | 158089600 | |IRRADIADOR DA RESISTÊNCIA 

| 3 | 000238023  |FITA VINIL ADESIVA 
Сз | 188100025 |RESISTÊNCIA 12V/80W E 
[5 | 000796150 [TERMINAL ENCAIXE AZUL e 
Г 6 | 158100026 |ISOLADOR POLIURETANO DA RESISTÊNCIA ٢ 1 | 
| 177 
ЖЕК | |١ 2 | 
р 9 | шен 
[ 10 | 











52 пт 


000 297 026 ERMOSTATO DE SEGURANÇA 
000 003 015 ARAFUSO INOX CRF 1/8" X 1/4" 


158 106 600 IT DO TRANSISTOR C/ DISSIPADOR 1 


158 130 000 HICOTE DO CONJ. RESISTÊNCIA 
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mem | coso |] — DENOMINAGAO [am | 
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[2 [| 000956002 |ARRUELADENTADAGx32x04 — — | 

|РАНАРИЗО ОЕМОХСВЕ ВХ |‏ 000009045 | د 
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000 867 028 TRANSISTOR 2N3055 


| 4 | 000654023  |МСАР/ТОЗ л 
| 6 | 000740150 [TERMINAL 23055 ARGOLA VERMELHO zal 

7 000 235 320 |BUCHA ISOLADORA | 2 | 
| 8 | 000906001 _|ARRUELA LISA INOX 7 x 3.2 x 0.5 mm е ЖЕСЕ 
|9 | 000006015 | |PARAFUSO INOX CRF 1/8" X 1/2 Бэй: 


000 848 150 ` |ESPAGUETE TERMOENCOLHÍVEL 1/8" | 0.05 М | 


pes Alexandre ONA 120204 | início | 12.02.04 [versão[ М-0 | 
Gee Tarso | [Nome] 
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MOD. 158 13 | مس« عم‎ |٧ 158 106 600 
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MOD. IT 158 N: 158 051 700/800 
















| mem | 00066 | DENOMINAGÅO | аре. | 
| 1 | 158112301 |CAMADOCARREGADORDEBATERA | 1. | 
| 2 | 000017015 [PARAFUSO INOX CRF 5/32" х 3/8" 
| 3 | 158120300 |PINOGUIA DACAIXADOCARREGADOR | 1 | 
| 4 | 158350025 |TRANSFORMADORDEFORGA12V+12V 1 1 | 
| 5 | 000912002 |ARRUELA LISA DE FERRO 12 X 3/16" X 1 EE 
| 6 | 000306015 | |РОВСАІМОХ 3/16" х 5/16" х 3,7 mm ШЕГЕН 
|7 | 000672026 |MARCADORN | 1 - 
Соз | 006106 [MARCADORNZ | р n 
Сә | 000670026 |MARCADORN | 
| +11 | 158051900 ۴۸6۴6080١ ل٢‎ | í 
x +12 | 000003015 (РАНАРИВОТНОЖСНЕ ВХ | 2 | 


158 150 300 IRANTE DA CAIXA DO CARREGADOR 


000 989 025 ORTA RECEPTÁCULOS 
000 918 025 ECEPTÁCULO 


000 654 023 | |МІСАР/ ТОЗ 
000 744 150 [TERMINAL ARGOLA AZUL 
FLAT CABLE 
ESPAGUETE TERMOENCOLHIVEL 1/8" BRANCO 
| 000714027 CIRCUITO INTEGRADO LM 309 
UPORTE DO CONECTOR 
OMADA MACHO STV2/10 
ORCA DE INOX 5/32" X 5/16" X 3.4mm 
ARISTOR 150 V / 250 V 
ERMINAL ENCAIXE AZUL 
ILTRO DE LINHA 


092 134 321 TIQ. ATERRAMENTO DE PROTEGÄO 


158 225 321/ |ETIQUETA INDICAÇÃO DE FASES 127V / 220V 
158 155 321 


000 301 015 ORCA INOX 1/8"x 1/4" x 2,5 mm 


090 197 301 RRUELA DE ATERRAMENTO 


13 158 185 300 POIO DO CIRCUITO IMPRESSO 
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FUSÍVEL VIDRO 2 ст 3AF P/127V unid. 2АҒ 
000 514 160 | |P/220V 2unid. 
43 


32 ETIQ. DO SENSOR DE PELE 
33 | 000322015 |ARRUELA LISA 12 x 3/16" x 1 
34 |  158129000 `|CHICOTE P/ SENSOR DE PELE 

PARAFUSO INOX CLPH 5/32" X 3/8" 

ETIQUETA SUPERIOR MODULO FONTE IT 158 CPA 
37 PORTA FUSÍVEL (P/ 127V 1unid. , 220V 2unid.) 
38 
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OQUETE P/ PORTA FUSIVEL (2 cm) (P/ 127V 1unid. , 220V 2unid.) 
HAVE LIGA/DESLIGA 

ARAFUSO INOX CXF 1/8" X 3/8" 

ONECTOR MACHO 

ARAFUSO CRF 1/4" X 3/4" 

RRUELA DE NYLON 1/4" X 1/2" X 1/32" 

TIQUETA INFERIOR MOD. FONTE CPA 127V / 220 V 
AINEL SUPERIOR CARREGADOR DA BATERIA 


000 047 015 PARAFUSO CXF 1/8" X 1/2" 
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bes ALEXANDRE бах 250503 (тнсо (050501 [verso] v-o 
у | senso | | мото. 


7-2 ома И АА | 
нээ АДВ. 


MOD. _ IT 158 N: 158 054 700/800 


| mem | 000166 | DENOMINAÇÃO | | оо | 
PARAFUSO INOX CXF 3/16" X 1/2" | | 
[49 | 000906001 |ARRUELALISAINOX7x32x05mm [2 | 
| 50 | 240112300 |ESPAGADORDOCIRCUITOIMPRESSO || 2 | 
| 51 | 092160321 [ETIQUETA ATERRAMENTO FUNCIONAL НИС И 
| 52 | | 2 | 

| 2 | 








64 | 004 120321 [ВИСНАВОГАБОВА DO JACKFEVEA | 
[55 | 00200023 |ARRUELADEFIBRASX&X1 — — — 
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MOD. _ IT 158 N: 158 051 700/800 





APARELHO:INCUBADORA DE TRANSPORTE 
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MOD. 





[ сбобо | 
١ 1 58118301 _ 
| з | 09080017” 
БЕК ЖЕН 45816320 — 
e | 05810102 — 


158 124 301 


| 12 | 000034015 | 


| 14 | 158163300 | 
| 15 | 144350025 
| 16 | (000017015 | 
| 17 | 000867028 | 
| 18 | 000820150 | 
[19 | 158143300 | 
| 20 | 000305015 
EIA 
| 22 | 158120000 

| 23 | 000789026 | 
24 | 


| 


і 


000 119 100 
000 003 015 


| 26 | 158052900 | 
|١ 27 | 240112300 | 
— 28 | 000659010 | 
| 29 | 00108050 | 

| 092134321 | 


| 32 | 000057015 
| 33 | 000055015 


000 917 025 
000 918 025 


| 36 | 086239300 


000 110 015 


5 
8 


086 131 320 


288 
= о 
лоб 
=> N o 
ооо 
SI O 3 
О|-|о 
оо 
оо м 


| 43 | 086180 320 


-» 
2/8 
- | МУ 
ЧЕ 
оо 
8/8 


8 
о 
Š 
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000 567 160 









ОЕМОМІМАСАО 
PORCA DE FERRO 5/16" X 1/2"X 4.0 
ARRUELA LISA 84Х17Х16 
AMORTECEDOR DE BORRACHA DO MÓDULO VITAL 
ARRUELA LISA 1/2" x 5,6 x 1 mm 
PORCA INOX 3/16" х 5/16" х 3,7 тт 
PARAFUSO INOX CRF 3/16" X 4" 
ETIQUETA ІМОІСАСАО ВАТЕВІА 12 VOLTS 
PINO PRENDEDOR DA BATERIA 
PORCA DE INOX 5/32" X 5/16" X 3.4mm 
CONECTOR FÉMEA 15 PINOS 
BUCHA DE BORCELANA FÉMEA 
ARRUELA LISA ІМОХ 4.3 х 12 х 1 тт 
ЕТО. ATERRAMENTO DE PROTEÇÃO 
PARAFUSO DE INOX CXF 5/32" X 1/2" 
P 


UXADOR DO GABINETE 
PARAFUSO CPPH M3X6 mm 


ARRUELA LISA INOX 7 x 3.2 х 0.5 тт 
TAMPA DO NÍVEL DE ÁGUA 

PARAFUSO CRF 1/4" X 3/4" 

L 






















ШЕЕ 


ED FLU 110 V VERMELHO 5 mm 


SUPORTE CROMADO P/ LED 
FUSÍVEL VIDRO 3 cm 10 AF 


ын 





DES ALEXANDRE DATA 23.04.0: 


БАМЕМ 


MOD. 17158 










ITEM 


С сово | Факоммаса [а | 
з | 00641160 PORIAFUSVEL z2 | 
49 | 000792026 |cONECTORGIRG.PLAST-3WMA | | 
s] 2 | 
18-7 
e 





| 52 | 000046015 [PARAFUSO INOX CXF 1/8" X 3/8" | 
| 53 | 000015015 [PARAFUSO CRF 5/32" x 1/4" 











bes ALEXANDRE DATA 23.04.03 
| em І 






— ша у | | || 
зр يو‎ s 77 
nr pwn TOW A| 280403 |А| _ 3806 | 
FANEM œ gZ wep || 
: Trud? el |e 






إا در 

CONJUNToMöDuLO VITAL [P|] 1o[ | 

Е jel | 

MOD. IT 158 | ٥ INGUBADORA DE Transporte] N: 158 053 900 





ШЕ 009 890 8SL М | зізочзмув: 30 умосувпомонтзъчач | осу | ‘GOW 


El 
26) 
Wånvd # DA 






а) 

г јар ____ ја) мыумиптмао1магмоо 

| jo ol 

Г | |а че ММ است‎ 

р рр A 
І мо 2 | 

OA |Оузээл| 20606: | оо | 507091 viva ННОМУХЕЛУ зэс 





SP 


å 










DENOMINAÇÁO 
AIXA DO REFLETOR MONTADA 
RRUELA DENTADA INTERNA 18 X 10.5 X 0.9 
ORCA DA HASTE FLEXÍVEL 
HAVE LIGA/DESLIGA 


000 301 015 ORCA INOX 1/8"x 1/4" x 2,5 mm 
000 796 150 TERMINAL ENCAIXE AZUL 
000 745 150 


| 5 | 

| 6 | 

Г 8 | 000306015 | |РОБСАІМОХ З/16"х 5/16"х 3,7 mm 
| 9 | 086180320 _|ARRUELADE NYLON 1/4" X 1/2" X 1/32" 
|90 | 


Da | 45815301 | 
77727 | 9091002" 
— 
کت‎ 









PIO 


158 147 300 
000 814 150 


ооо 


| 


158 144 301 UPORTE P/ LAMPADAS 
158 123 321 ISOR DO REFLETOR 
000 734 001 ARAFUSO AA INOX CXF 4 x 1/2" 


MORTECEDOR AUTO ADESIVO 
ETENTOR DA MOLA DELRIN NATURAL 
ARAFUSO CXF INOX 1/8" X 1/4" 
SPAGUETE TERMOENCOLHÍVEL 0.3Mts 
IO FLEXIVEL 0.75 mm? PRETO 1.5Mts 
IO FLEXÍVEL 0.75 mm? VERM. 1.5Mts 
ORTA RECEPTÁCULOS 2 VIAS EM Т 

ERMINAL DE ENCAIXE P/ PORTA RECEPTÁCULOS 


000 785 026 OQUETE PARA LÂMPADA 


шагнан 

MPADA 1 PÓLO 12V / 5W 
ASE DA HASTE DO REFLETOR 
[26 | 


VIS 


в | 000044015 | 


m= > 


2 






m 


000 821 150 


тт 


000 168 150 
000 853 025 


! 


000 022 015 ARAFUSO CRF 5/32" x 1" 


000 298 026 HASTE DIRECIONADA DA LUMINÅRIA C/CONECTOR 
000 825 015 SPAGUETE TERMOENCOLHÍVEL 1/2" BRANCO 


000 027 015 PARAFUSO INOX CRF 3-16" X 3-8" 


m 


















rn ATA LOS IRF | 


ЈА | 
FANEM, = cria! زا‎ 









CONJUNTO DA LUMINÁRIA 





13.03.02 [VERSÃO| V-O | 
P 4 om ГТ revisado | | MODIFICAÇÃO | 
DATA п 
ل ا‎ 
тти" = | 


аа 
MOD. 17158 [amaro momsen: | №: 158 068 600 













DES. ALEXANDR 


DATA 12.03.04 | INÍCIO | 12.03.04 |[vERSÃO| У-0 | 
پا‎ 4 Treviso | | Nomeação. 

[> ын 21 
бы р о ДУ | | 
FANEM [ДИ в 
тт 7 арар اخه-‎ 


SUPORTE DO SORO | C мв | 
СО | 
MOD. ІТ 158 [ apareLHo: mcusavora De твамеРОНТЕ| М; 058 061 600 


ши 













тем | congo | 0600۸0۸6 | | | | | | ОК | 

т | 086144600 |CONJ.BIGODEDOSORO | 1 | 
| 086125300 |PORGADAPINGADOSUPORTEDOSORO | 1 | 
з | 86126300  |РІМСАООЗОРОВТЕОСЕЗОВО | | | | | | 1 | 


058 173 300 HASTE MÓVEL DE SUPORTE DO SORO 1 
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